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R.G.R.B. INTERNATIONAL S.A. 

Societe anonyme 

2-8, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg 
B17218 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires, des personnes 
chargees du controle des comptes et/ou du depositaire 


R.G.R.B. INTERNATIONAL S.A. a depose en date du 19/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les 
informations suivantes : 

Administrateurs / gerants 


Inscription 

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 

Immatricule(e) sous le numero B37974 


Adresse 

20, Carre Bonn, rue de la Poste 

2346, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction 

Organe 

ADMINISTRATEUR 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Duree du mandat 

Date de nomination 
Jusqu'a 

Determinee 

27/09/2016 

I'assemblee generate qui se tiendra en 1'annee 2022 

Representee par 

NOENS Catherine 

2-8, avenue Charles De Gaulle 

1653, luxembourg, Luxembourg 

Modification / Renouvellement 

BOSSETTI Roberto 

Adresse 

5, Corso della Vittoria 

28100, Novara, Italie 

Fonction 

Organe 

Administrateur 

Conseil d'administration 

Duree du mandat 

Date de nomination 
Jusqu'a 

Determinee 

27/09/2016 

I'assemblee generate qui se tiendra en 1'annee 2022 

FINAZZI Cedric 


Adresse 

2-8, Avenue Charles de Gaulle 

1653, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction 

Organe 

Administrateur / President 

Conseil d'administration 

Duree du mandat 

Date de nomination 
Jusqu'a 

Determinee 

27/09/2016 

I'assemblee generate qui se tiendra en 1'annee 2022 
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CL Management SA 

Immatricule(e) sous le numero B183640 
Adresse 20, rue de la Poste 

2346, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction Administrateur 

Organe Conseil d'administration 

Duree du mandat Determinee 

Date de nomination 27/09/2016 

Jusqu'a I'assemblee generate qui se tiendra en I'annee 2022 

Representee par SARACI NO Angelo 

2-8, Avenue Charles de Gaulle 
1653, Luxembourg, Luxembourg 

Radiation 

GOSTOLI Marco 

Fonction Administrateur 

Organe Conseil d'administration 
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